JOZEF 


WEGRZYN 


c 


artysta scen polskich 
przeżywszy lat 68, opatrzony św. Sakramentami, zmarł 4 września 1952 r. 
Pogrzeb odbył się w Warszawie dnia 10 września 1952 r. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie dnia 18 września 1952 r. o godz. 8 w kościele Świętego Krzyża w Krakowie 
o czym zawiadamiają: 


żona, córka i wnuk. 


